110 Sättel saddles 


Vario Komfort 


Ergonomischer Sattel zum schmerzfreien Radfahren 
Von Ärzten empfohlen 

Breite universell einstellbar 

Führungsnase abnehmbar 

Abmessung: 240-285 x 140-210 mm / 835 g 


# 111 558 01 
VE = 10 Stück 


Vario Comfort 


Ergonomic saddle for painfree cycling 
Recommended by doctors 

Weidth adjustable 

Saddle nose removable 

Dimension: 240-285 x 140-210 mm / 835 g 


# 111558 01 
Unit = 10 pieces 
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endzone Tourensattel XL endzone Touring Saddle XL 

„Anatomic Relief” für druckfreie Sitzposition „Anatomic Relief” for pressure reduced seating 

System: Komfort-Polsterung „extra weich” System: Comfort-cushioning „super soft“ 
Webspring-Unterfederung Webspring-suspension 
Elastomer-Federung Elastomer-suspension 

Abmessung: 290 x 270 mm / 1000 g Dimension: 290 x 270 mm / 1000 g 

# 111559 01 # 111559 01 

VE = 8 Stück Unit = 8 pieces 

endzone Damen-Rocksattel endzone Women Skirt Saddle 

System: Komfort-Polsterung System: Comfort-cushioning 
4-fach Federungssystem 4-spring suspension system 
Kantenschutz Edge protection 

Gewicht: 1078 9 Weight: 1078 9 

# 111557 01 # 111557 01 

VE = 10 Stück Unit = 10 pieces 
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